




LES ROSES. 
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ROSA BIFERA 

( Alba. Voyez page 108, var. p.j 

LE ROSIER DES QUATRE SAISONS. 

( P ariete a Fleurs blanches .) 

DESCRIPTION. 

Cet arbuste, qui a été rare pendanl long-temps, est au- 
jourd’liui répandu dans presque tous les jardins. II est un 
peu moins vigoureux que le Rosier des Quatre Saisons des Par- 
fiimeurs; ses tiges sont divisées en rameaux diffus, presque 
tortueux, hérissés de poils roides et glanduleux, et munis 
d’aiguillons, les uns droits, les autres un peu courbés. Les 
feuilles se composent de cinq folióles rondes 011 elliptiques, 
á dentelure égale, d’un verd-tendre en-dessus, ])lus pales et 
toinenteuses en-dessous et en leurs bords; elles sont portees 
par un pétiole hispide, muni de petits aiguillons jaunátres, 
ayant á sa base des stipules longues et bifides, a bordure 
denticulée et velue. Les fleurs, pleines, terminales, redressées 
et rapprocbées en une espéce de coryrnbe, au nombre de 
trois, de sept, de dix, et méme plus encore, répandent au loin 
cette odeur suave qui est particuliére a l’espéce. Les pédon- 
cules qui les supportent sont hispides et munis d’aiguillons. 
Le tube du cálice, qui se confond dans le pédoncule, pré- 
sente la forme d’un entonnoir. Les divisions du limbe, trois 
pinnatifides et deux simples, sont glanduleuses et ciliées en 
leurs bords. La corolle se compose de six ou de dix rangs de 
pétales, environ, d’un blanc presque pur; ceux du centre sont 
roulés, chiffonnés, et recouvrent ce qui reste des étamines. Les 



















































